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श्रम मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 8 मई , 1971 
का . आ . 310 ( अ ) . केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा 
अपेक्षित हक (1 ) डा . राम मनोहर लोहिया अस्पताल , ( 2) श्रीमती सुचता कृपलानी अस्पताल , 
( 8 ) कलावती सरन बाल अस्पताल , और ( 4 ) गफदरजंग अस्पताल को संबाओं का 
जिन्ह ऑनयोगिक विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची में 
पविष्टि ) दारा शामिल किया गया है . उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
लोक अपांगी संवा घोषित किया जाना चाहिए । 

अन . अय , औदयोगिक विपाद अधिनियम , 1947 (1337 का 14 ) की धारा 25 
खाई ( द ) उपखण्ड ( 8 ) इवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हार केन्द्रीय सरकार 
146 GI/78 

( 613) 


614 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY (PART II - Sec . 3 ( li )] 


- 


- -- 


-- 


- 


- 


- 


-- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


-- - - 


- 


- - 


- - - 


उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाष सं0 मारा 
# 7 F afy fare la gratit T SITT # TTW per 

( ETETT ( T -11017 /8/ 78-87 1( }] 

p. . 976, 7 of 
MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 8th May , 1978 
S .O . 310( E ).- .-Whercas the Central Government is satisfied that the public in 
terest requires that tho services in the (i) Dr. Ram Manohar Lobia lfospital, 
( 1) Shrimati Sucheia Kripaladi Hospital, ( ii ) Kalavati Saran Children s Hospital, 
and (iv ) Safdarjang Hospital, which are covered by entry 9 in the First Schedule 
to the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), shonld be declared to be 
public utility services for the purposes of the said Act ; 

Now , thercfore, in exorcise of the powers conferred by sub-clause (vi ) of clause 
(n ) of Section 2 of tho Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central 
Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a 
public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months. 

(No. S -11017 /8 /DIA ) 
A . U . SHARMA, JI, Secy. 


- - - - 


- - 


-- 


- - - - - - - 


- - - - - - - 


- 


+ 


+ 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - 


- - 


- 


- 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI-110064 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DBLHI- 110054 , 1978 


